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FIGURE 6-33. ELECTRICAL SERVICE UNIT (ACCESSORY GROUPS) 


CHANGE 


0 


1149B 
we 1172 
2422 
150040 am | a 
oT oe 158279 e 
291—_@ 7 
2191 —_ oe 
t i 
7002 —-© 


es 


112627 —— ® 


FIGURE 6-23. VARIABLE FEATURES FOR ELECTRICAL SERVICE UNIT 
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ne | UNIT | CABLE WIRING DIAGRAMS | 
CODE | ASSEMBLY (ACTUAL) 
[ies | vow | Re Be aes ovo, 
J Lesus | 152997 | 2870WD 
2874WD, 2878WD, 2892WD, 2888WD, 
| LESU7 | 153473 | DIOWD, 2924WD, 2522WD, SOSBND’ y 
3200WD, 3434WD 
| Lesus | 153473 | 2912p, 2926wD 
| LESUI7 | 155569 | 3210WD, 2929WD 
oS | Less | 162461 | 3634WD 
Le | vesusi | 162635 | 
poo | Lesuat | 164192 | 3712WD J 
| Lesu42 | 163316 | 3716WD ‘il 
| LESU45 | 164238 | 3760WD 
| Lesuae | 164239 | 3768WD 


| 
| 
3540WD | 
| 
| 
| 
| 


| Lesus7 | 176681 | 4342WD | 


FIGURE 6-24. CABLE ASSEMBLY CHART 
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* FIGURE 5-50. CABLE COMPONENTS 
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